ANTONI DIETRICH 


Maszynista przy kolei Karola Ludwika, 


urodzony dnia 27 Grudnia 1820 r., umarł w Krakowie dnia I Kwietnia 1881 Eos 


opatrzony sw. Sakramentami. 


W smutku pograzona wdowa wraz z dziecmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów zmarłego 
i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z Dworca kolei Żelaznej przy ul. Lubicz w Niedzielę 


dnia 3 b. m. o godz. 4 po południu wprost na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


